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Jbilenlă de 50 de anl 


ală 


„GAZETEI TRANSILVANIEI. 


Budapesta, 5 Ianuarie 1888. 
Te salută şi te felicitii pentru 
jubileulă de 50 de ani ală foii. 
V. Babeș, 
Caranseiteşă, 6 Iaiuarie 1888." 
Vă felicitămi la anulu ali 50-lea 
de luptă pentru apărarea dreptu- 
riloră nóstre naţionale. 
Vă urămă şi în viitoră tăriă 
neînfrântă ! 
Românii din Caransebeșii. 
Aradă, 6 Lanuarie 1988: 
Onâre Domnului Georgiu Ba- 
riţă! Laudă „Gazetei“! Inainte, 
la jubileulii amicului Aureliu! Sa- 
lutare ! Dr. G. Popa. 


Craiova, 1 Ianuarie 1888. 

„Salutămi cu bucuriă serba- 
rea jubileului de 50 de ani alt 
„Gazetei Transilvaniei“. 

Deşi liberă, namiă uitată servi- 
tiile aduse de „Gazetă“ — apă- 
rătârea drepturiloră nâstre — ță- 
riloră române, în timpi când 
pressa dela noi era înăbușită de 
censura străină. 

Trăiescă fundatorulă „Gazetei“, 
d. George Bariţi! Memoriă eternă 
continuatorului ei lacobii Mure- 


șianu! Trăiescă actualuli redac- 
torii ală „Gazetei“ Dr. A. Maure- 
șianu ! 


Vieze pururea acestă organ 
eminamente naţionali, ca să fiă 
sentinelă neadormită a apărărei 
limbei și naţionalității române de 
pretutindenea ! Profesorii liceului. 


Budatelecă, 12 Ianuarie 1888. 
Primiţă căldurosele mele feli- 
citări la jubileu! 
Măriuța Sitvia Dănilă. 


Ponoreli, 5 Ianuarie 1888. 
Din inimă sinceră doresci „Ga- 
zetei Transilvaniei“ dile senine. 
Dee Dumnedeu, ca acâstă stea 
conducătore a poporului românii 
să învingă tote obstaculele aniver- 
sândă și jubileulă de 100 de ani. 


Nicolau Coroiu Ponoreani, 
preotă gr. cat. 


Romosi, 29 Decemvre 1887. 

Repretii din adâncul inimei 
că din causa timpului gerosă nu 
potii lua parte personali la jubi- 
leulii celui mai vechiu și mai româ- 
nescii diarii, care de o jumătate 
de seculii apără cu abnegaţiune, 
cu perseveranță și cu o putere 
stoică interesele acelui poporiă, 
din care sunt fericită a face și 
eu parte. 

Primesce, stimate Domnule Re- 
dactoră, cele mai căldurâse urări 
de felicitare la festivitatea, nouă 
tuturoră scumpă și memorabilă. 

Laurian Berciani. 


Ghirişul de lângă Mociu, 4 Ianuarie 1888. 


La jubileulă. „Gazetei Tran- 
silvaniei“ tótă Câmpia românescă 
strigă : 

„Gazeta“ să trăescă, 

Naţia să fericescă,! 

Blaga, preoti. 


Veneţia inferi6ră, 3 Ianuarie 1888. 
Cu finea anului espiratii -1887 
diarulii ce aveţi onóre ală redi- 
gea, „Gazeta 'Transilvaniei“, a îm- 
plinită o jumătate de secolii dela 


prima sa TARSA In ` acestă 
intervalŭ lungii nu a cruțată nici 
jertfe, nică ostenele, luptândă ne- 
întreruptă pentru lăţirea culturei 
și civilisaţiunei, precum și pentru 
susținerea și apărarea drepturilorii 
și libertăţii poporului românii. 
Acuma, la începutulii altei ju- 


mătăţi desecoli în care a intrată, 


nu'i putemiă ura demnei nóstre 
„Gazete“ altfelă, decâtii ca Atot- 
putintele Dumnedeu s%i ajute şi 
să-o protâgă, ca și de aci încolo 
să potă lupta cu același zelă și 
abnegaţiune pentru înaintarea și 
prosperarea neamului nostru ro- 
mânesci. - 

In numele corpului didactică 
dela scóla capitală gr. or. din Ve- 
neţia inf. 

loanii Capătă, înv. dir. 
Budapesta, 10 Ianuarie 1888. 

Primiţi felicitările mele la ju- 
bileulă de cicidecă de ani ali „Ga- 
zetei Transilvaniei!“ 

- S8 trăiţi, Domnule Redactorii, 
împreună cu ceilalți lucrători dela 
foiă, mulţi ani fericiţi! 

loanii Cuzmanii. 


tite 


Braşovă, 12 (24) Ianuarie 1888. 

Este astădi o adevărată fata- 
litate pentru  Nemaghiari a sci 
bine unguresce. 

Acâsta ne-a dovedit'o și debu- 
tulă celi mai nou ală deputatu- 
lui sasă alii Sibiiului d. Oskar de 
Meltzl în dieta ungară, cu ocasi- 
unea, desbaterei bugetare. 

Meltzl le-a vorbiti „părinților 
patriei“ din Sandor-utza frumosit 
unguresce despre Sași şi despre 
păsurile loră; le-a vorbită așa de 
frumosi încâtii părea că la lăp- 
tată o mamă din Dobriţinii oră 
din Sârospatak, nu una a căreia 
propărinți îşi derivă originea din 
Țările de josi. 

A voit să convingă onorabi- 
luli deputati pe  representanții 
poporului maghiară, că este unŭ 
interesii de trunte maghiarii ca 
Sasulă să remână Sasii pe pă- 
mântuli ardelenesci, unde vieţu- 
esce de optă sute de ani, și să 
nu se facă Unguri. 

A  voitii mai departe d-li 
Meltzl să convingă pe „patrioţii“ 
din drepta și din stânga, că Sa- 
sil, deşi numără numai 200,000 
suflete, nu se voră maghiarisa 
niciodată, și de aici a conchisii 
cu-o cutezată logică, că Maghiarii 
nici că au intențiunea de a-i ma- 
ghiarisa. 

ȘI ce  r&spunsii, credeți, a 
primită d-lŭ Meltzi, după ce în- 
tr'o cuvântare lungă șa dati a- 
tâta silință de a reduce toti au- 
togonismuli dintre Sași și Unguri 
la o simplă neînțelegere? 

I sa răspuns din partea mi- 
nistrului-președinte Tisza, că nu- 
mai dela Sași depinde pacea și 
buna înţelegere cu magbhiarismulii, 
că nau decâtiă së înceteze domnii 
dela „Tagblatt“ din Sibiiu, și alţii 
ca ei, de a se mai plânge despre 
nedreptățiri, și atunci Sașii și cu 
Ungurii din Ardealii voră forma 
o falangă. 

Er câtă pentru afirmarea lui 
Meltz), că Sașii nu poti fi ma- 
ghiarisaţi, i-a r&spunsii deputatul 


stângei estreme, voinicosulă Helfy 
Ignatz, într'ană, modi 'cu totuli 
caracteristici și multi instruc- 
tivă. oa 
'Meltzl — „dise Helfy — şia 
combătutii propria sa afirmare, că 
Sașii “mar pute fi maghiarisaţi, 

"strătăbitulti discursti, ungu- 


Boo 
öscă, ce Pa rostită.” 1 


Étă fatalitatea, ce ajunge pe Ne- 
maghiarii, cari vorbescii bine un- 
guresce. Lorii nu li se mai crede 
nimică, căci ei pe limba loră}pierŭ; 
individualitatea lori nu mai are 
nică unii preţii îndată ce le-au 
datii dovadă, că sciu unguresce. 
Atâta le este lorii de ajunsă, ca 
să-și susțină perniciosulii plană de 
a face pe toți cetăţenii statului 
să vorbescă aceeași limbă și să 
formeze o falangă cu Ungurii. 

Deputatulă  Meltzi, deși se 
sâmte atrasă cătră guvernulă un- 
gurescii, cu care ar voi să facă 
causă comună, cu tâte că Sașii 
nu sunt înțeleși cu principiile lui 
fundamentale, totuși a avută ne- 
tactulii a face amintire de-o „ces- 
tiune săsesca“ în Ardelă. 

A uitată onorabilulă deputatii, 
că [Maghiarii din dietă nu voră 
să scie de-o cestiune săsescă, ori 
românescă, și decă adi mai ad- 
mită esistența unei cestiuni, este 
pâte numai cea bulgară, pentru 
care a se interesa se mai credii 
datori. Câtii pentru cetăţenii ne- 
maghiari ajunge decă își plătescii 
dările regulată și să supunii le- 
gilorii. Ce le şi trebne mai multă? 

Se pare că d-lă Meltzl nică nu 
are aspirațiuni mai mari, căci a 
primită proiectul de bugetiă, deși 
conferența deputaţilori naţionali 
săsesci din dietă a hotăritii ca să 
nul primescă. 

S5 ne permită îns& deputa- 
tulă Sibiiului a-i spune, că acestă 
modă de procedere nu va face 
alta decâti a încuragia pe şovi- 
niști în tendințele lori de ma- 
ghiarisare. 

Decă d-li Meltzl nu scie să 
producă în favârea Saşiloră din 
Ardâli, decâtii o aprobare directă 
și indirectă a totii ce sa tăcută în 
contra loră de cătră Ungurii dela 
putere, atunci pâte să dobândescă, 
în adevării formarea unei „fa- 
lange“ între Sasii și Ungurii din 
Ardelă, der a unei falange, în 
care Saşii dela flancă vorii rě- 
mâne cei striviți la părete, ca și 
pănă acuma. 

Ar fi vai de „cestiunea săsescă“ 
din Ardélň, decă nu ar mai esista 
pentru ea o altă soluţiune mai 
demnă şi mai naturală. 


Din camera ungară. 


In ședința dela 17 Ianuarie n. 
a câmerei ungare, continuându-se 
desbaterea bugetului, deputatul 
naționali sasii Oskar Meliz a ți- 
nută unŭ discursii, în care a tra- 
tatii cestiunea săsescă, adecă situa- 
țiunea actuală politică a Sasiloră 
ardeleni, vederile și dorințele lori. 

Schimbările cele mari de statiidela 
1848 şi 1867 au lăsată o tristă moşte- 
nire: înstreinarea dintre Sasi şi Unguri. 


Astăgi d. e. în tote ministeriele ungare ! 


suntă numai doi funcționari de origine 
săsescă, şi încă într'o posițiune mediocră ; 


au perduti Basi: veehia loni: unitate co- 
munală, în care vedeau pétra unghiulară 
esa mai sigură a lesistenţii lorù. 

Când îşi amiritesqe cindva. toti ce 
au perdutii Sasi, nu e.mirare că ei au 
purtată 'o'Înptă atâtii''de seriósă șiste- 
ngôa i petru- vedhile Jort’ ihstitațiuni, 
Lupta acesta, îmdreptățită prin art. de 
lege XLIII din 1868, şi mai multi încă 
împrejurările secundăre ce o-au însoțită, 
au făcută pe'gavernii să considere pe 
Sași ca dușmani ai ființei statului ungu- 
rescă, ér Sasii să considere ca adevără, 
că nisuința puterei statului este, să ni- 
micâscă esistența națională a Sasilori și 
să le ia ori-ce mijloce de viețuire, ţinân- 
du-se posibilă maghiarisarea, pe acestă 
cale, cu forţa și cu ori-ce prețit. 

Der precum e lipsită de orl-ce te- 
meiu bănuiala că Sasii suntă dușmani ai 
statului, așa nu împărtăşescii nici teme- 
rile Sasiloră, cu tote că sunti unele a- 
aparițiuni neliniștitâre, şi anume de 
aceea nu, fiind că nici ună omii cu ju- 
decată, care e în stare a sejridica peste 
orbuli şovinismi, nu pote cugeta se» 
riosti la maghiarisarea, Sasiloriă. 


Faptă e, durere, că suntă Omeniy cară 
nu numai țină esecutabilă şi necesară, ci 
și lucreză la maghiarisarea Sasiloră, der 
aceia se află într'o rătăcire fatală, Ma- 
ghiarisarea Sasiloră e lucru imposibilă, 
pentru că nu suntă copleșiți de elemen- 
tulă maghiară, der e altceva posibilă, 
că în urma nisuințeloră de maghiarisare 
se slăbesce puterea de resistență a Sa- 
siloră, precum în parte s'a și întâmplată, 
şi împrăștiați în majoritatea preponde- 
rantăja diferitelorii naţionalităţi, arti căde, 
în procesuli lorii de descompunere, 
jertfă acestora și ari dispăre fără urmă 
în acestea. 

Acesta, ér nu maghiarisarea, e acelă 
periculă de care ne tememă şi decă în ca- 
meră e vr'uni dușmanii de morte ală 
Sasiloriă, ceea ce nu credă, atunci îi voiu 
descoperi eu mijlâcele şi căile, prin care 
se potă mai siguri nimici Sasi, și îi 
voiu arăta loculii unde pot fi loviți de 
morte. N'are decâti să spargă organis- 
mulă bisericei nostre, de care atârnă șc6- 
lele nostre, ware decâti să maghiariseze 
șc6lele poporale şi peste două-trei gene- 
rațiuni se vori vede urme ale acestori 
nenorociţi paşi, ce le voriă deplânge mai 
multi Maghiarii; căci nici o putere „de 
pe pământă nu va mai scuti pe cei 
150,000 de ţărani sași de pericolulă des- 
compunerii. 

Acum va înţelege oricine, de ce 
Sasii au combătută legea din 1876 prin 
care şa desființată, vechia , constiţuţiă, 
municipală, aapoi lagn „scâlalor. pâpo- 
rale, respective întroducerea limbei de 
instrucțiune maghiare.  Opunerea Sasi- 
lori însă a foştii interpretată rău, qă, a- 
decă urăscti toti ce e ungurescii, etc. 
Der aceste acusări suntă netemeinice. 
Cum sar pute negligea o limbă, cum e 
cea maghiară, de care nu te poţi lipsi 
în vi6ța publică? Nu trimiti bărbaţii 
din fruntea bisericei nostre tineri la ins- 
titutele din Saraspatak şi Dobriţini ca 
să se perfecționeze în limba maghiară? 

Altfelă stă lucrul cu scâlele popo- 
rale, unde și din puncti de vedere pe- 
dagogicii e de combătută întroducerea, 
limbei maghiare, și din :consideraţiă că 
mai în nici o comună săsescă, ţăranulă 
sasă n'are nevoiă de limba ungurescă, 
nevenindi în atingere cu poporulă ma- 
ghiară. Intre generaţiunea mai tânără 
cultă, care are nevoiă de limba ma- 
ghiară, se lăţesce în modă îmbucurători 
cunoscința acestei limbi. 

Der fiindi odată legea naţională, 
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deşi ne-amiă opusă atunci nu ne-amii 
opune dâcă sar abroga, he supunerii 
ei şi rămână, numai pâce să fiă. Der 
atunci să se procédă cu cuviinţă şi cu 
cruțare la esecutarea acestei legi din 
partea administrațiunei instrugțiunei, 0- 
cupându-se acesta în mai mici gradi 
cu afacerile nostre bisericesci și şcolare, 
să respecte constituţia și autonomia bi- 
sericei nostre, de care însuși guvernul 
absohatistieă nu s'a atinsă. 


După ce arată câte institute 
de învățământiă au Sasii; cum își 
facă datoria și pe acesti tărâmi, 
fără vre-ună sprijină dela stată, 
afară de două posturi de totă ne- 
însemnate; cum singura loră cul- 
tuţă i-a susținută și'i susține; cum 
sub regii casei Anjou şi sub drep- 
tul rege Mateiu Corvini făceau 
comerții pănă la Marea Baltică, 
Adria, Bosforă, Marea Mediterană, 
şi aveau deposite în Danţig, Zara, 
Constantinopol și Alexandria; cum 
adi chiar cu totii timpuli cel vi- 
tregi progreseză pe tote terenele, 
ér nu cum a disă unii deputati 
într'o scriere volantă, că stagnéză : 
dice că acei Sasl mau progresatii 
și suntă cei mai săraci și mai r&- 
mași îndărătă, cari au statii în 
afară de fonduliă regiu în comitate 
şi pănă la 1848 au fostă iobagi. 
Coleguli său n'are decâti să în- 
treprindă o călătoriă prin orașele 
săsescă sub conducerea :sa și se 
va convinge de progresele cultu- 
rale, economice și industriale ale 
Sasiloră, fără së primâscă vr'o sub- 
vențiune dela stati, ca alte reu- 
niuni ecohomice (cele maghiare.) 
Apoi continuă: 

Din cele spuse despre situațiunea 
Sasilorii și despre periculele ce-i încun- 
giură, se vede că Sasii niciodată nu potă 
fi periculoși naţionalității unguresci, şi 
convingerea mea hestrămutată e, că pre- 
cum susținerea unui poporă fidelă sta- 
tului, inteligenti, muncitoră e în intere- 
sul statului, toti așa şi interesulii na- 
țională-maghiari pretinde cu necesitate 
necondiționată esistența mai departe a 
Sasilori, și nu mă îndoescă că Maghiarii 
se vorii convinge despre aceea, că toti 
ce sentemplă în mteresulă specială alŭ Sa- 
siloru, trebue primită ca cum sar întempla 
directi, în înteresuli rassei unguresci. 


Sciu că unii nu voră recunosce 
acesta, fiindcă Sasii abia numără 200,000 
suflete şi prin urmare credă că suntă 
unŭ factorii pre neînsemnată decâti ca 
esistința orl disparițiunea lori să potă 
fi de vre-o importanţă mare. Dér e o 
erore mare a crede acâsta. Importanța 
unui poporii nu se měsóră numai după 
numără, ci şi după calitatea, trecutulii, 
misiunea istorică și după referințele este- 
rióre ce-li încongidră. 


Js GAZETA TRANSILVANIEI. 


v Aci face îndiregtii complimente 


PA 


Unguriloră, cară dăși g#mai 6 mi- 


lióne (şi de ce nu 41] —5? Red.) 
dér suntii stăpâni peste 10 mi- 
hone (adecă 12. Red.) de altă na- 
tionalitate şi jocă robi în Europa. 
Acestea ca să arate, că nu numă- 


ruli decide și că prin urmare nică 


cei 200,000 Sasi nu sunti de ne- 
băgati în s6mă. Apoi continuă: 

Pote fi indiferenti pentru cineva, 
că ce sôrte vori ave cele 8 cetăţi şi 
vr'o 230 comune rurale cu o proprie- 
tate de 1,200,000 jugăre ? Este vre-unul, 
care ar mai conside şi de aci înainte 
Ardealulŭ ca ună bastionă puternică alŭ 
corónei ungare, décă locuitorii aceloră 
cetăţi și sate ari ave sortea de care am 
vorbită mai nainte? Bepetă deră, că 
esistența Sasiloră ca Sasy este ună inte- 
resii de frunte maghiară. (Aplause. Stă-. 
găte: Aşa este!) 

Când se va pătrunde societatea ma- 
ghiară de acesta, și nu mă îndoescii că 
nu se va pătrunde, atunci se va regula 
și raportulit dintre Sasy şi guvernulă şi 
societatea maghiară, făcându-se toti ce 
e de făcută între marginile legii și ale 
dreptului pentru esistența și desvoltarea 
Sasiloră, şi înlăturându-se toti ce îm- 
pedecă și pericliteză esistența şi desvol- 
tarea lori. Nu ceremi privilegii, nică 
drepturi deosebite, ci dreptate. Cerem ca 
së nu ni-se detragă acele garanţii, care 
sunt destinate a asigura esistența şi cul- 
tura nostră; guvernulă să procedă după 
lege cu noi, cu bunăvoință și cuviinciosii ; 
organele oficiale trimise de guvernă în 
mijlocul nostru să fiă drepte, cu tactă, 
destoinice ; guvernulă să sprijinescă și 
promoveze interesele şi lucrarea nostră 
culturală liniștită. Multe amiă fi făcută: 
comasarea, căi ferate vicinale, regularea 
Oltului, căcă capitale din năuntru și din 
afară ne stau la disposiţiă, der în locă 
de acestă activitate plină de binecuvân- 
tare pentru patnă, ami fostă nevoiţi de 
decenii să perdemă puterile și timpulă 
celi prețiosă în certuri politice nefruc- 
tifere. (Aplause şi mișcare). 

Acestea ceremi şi nimici ce ar sta 
în contradicere cu legea și ce guvernul 
nar fi în stare să acorde. Atitudinea 
nâstră politică şi aceea, că formămi o 
partidă oposițională în dietă nu stă în 
contradicere principiară cu idea de stati 
maghiari şi de aceea trebue să căutămti 
a ne înțelege cu guvernulii. care repre- 
sintă puterea statului, și să ne alăturămă 
lui decă e posibilii, aci nu e vorba de 
ună anumită guvernă concretă, ci de 
guvernului ungari în abstracto.  Suntit 
convinsă, că atunci și cele două partide 
oposiţionale, uitândă interesulă de par- 
tidă, ar saluta cu mulțămire patriotică 


'o restabilire a păcii între. uni popori fi- 


delă şi între puterea statului. 
Presupusa dușmăniă cătră stati, ce 
ni se împută, e o acusaţiune atâtii de 


absurdă, încâţi a ne mai apăra contra 
ei ar însemna a ne contesta nguă mintea 
sănătâsă; amii spusă la diferite oeasiună, 
în publică, că suntemi și vremii să ră- 
mânemii cetățeni fideli 'acestui stati, a 
cărui esiatență e o necesitate europenă, 
noi ami declarată că recundscemă fără 
reservă saluli  conducetorii în acesti, stati 
națiunei maghiare, fiindù că acestă rolă 
se cuvine naţiunei maghiare în puterea 
dreptului istorică, în puterea numărului, 
în puterea inteligenței și în puterea po- 
sesiunei ; ami declarati, că recundscemii 
fără contradicere limba maghiară ca limbă 
a statului în estinderea hotărîtă de lege. 
(Aprobări.) 

Credi că mai pe față, mai sinceră 
și mai leală declaraţiune nu se pote face 
şi décă totuşi guvernul refusă a înde- 
plini modestele nostre dorințe, atunci 
nu putemiă fi aderenţi ai guvernului — 
a cărui purtare faţă cu noi nu o înţele- 
gemă — și nici ai partidei lui, der nică 
ai celorii două partide oposiţionale, de- 
orece nici una din ele n'a arătată nici 
cea mai mică închinare d'a se interesa 
de sârtea și de dreptele nostre cereri. 

Cu tote ustea nu respingă bugetul, 
ci-lă primescii ca basă a desbaterei spe- 
ciale. 

Incheiă apoi dicândi, că starea 
financiară a statului e rea, că dă- 
rile nu se mai potă spori, că spo- 
rirea dării de consumi înpuțin6ză 
consumaţiunea și prin urmare ve- 
nitele statului toti nu sporescă. 
era fiindă săracă frebuescă re- 
duse cheltuelile statului, trebue 
ridicată creditul ei şi acesta se 
pote face printr'o politică internă 
înțeleptă, printr'o administraţiune 
și justițiă bună, în scurtă prin con- 


-solidarea internă a statului. 


Bio 


SCIRILE DILEI. 


Pe când deputatulii naționali sasi 
Meltzl vorbesce în dieta din Pesta des- 
pre năcasurile Sasiloră și despre neajun- 
surile ce le suferi ei din partea regi- 
mului, pe atunci deputatulă guverna- 
mentală sasi Fluger din Bistriţa bea şi 
mănâncă cu deputaţii unguri toastândiă 
pentru „distinsulă bărbat de stati“ 
Tisza şi ridicândă pănăn nori pe șovi- 
niștă. 

Semni ali timpului. 

* 


e 

In Nr. 257 din anuli trecuti ală 
foiei nóstre, d-lă preotă din Iwa mare, 
Iosifù Balu, fù învinovăţită de ună co- 
respondenti din acele. părți, că ar fi 
prea nepăsătorii faţă cu școlele medii 
românescă, ducându'și copii mai'întâiu la 
şcola ungurescă de stati din Rocna, ér 
acum la şcólele unguresc din Gherla, 
Totă atunci i s'a făcută d-lui Balu im- 
putare că și-ar fi esprimată cătră ins- 


1888. 


pectorulă reg. ungurescă de școle Havas 
dorința, de a avé în Bocna barem! 2 
clase gimnasiale unguresci. D-lă preoti 
Balu, prin o corespondență adresată nouă 
cu data, 35 Decemvre a. tr., dice că pri- 
vesce ca ofensă schimonosirea numelui 
său în „Baál Iozsef“ de cătră corespon- 
dentă; asigură, că atâti d-sa câtă și fa- 
milia d-sale de corpulă naţională româ- 
nescii nu se vorii deslipi niciodată; în 
casa sa are cele mai bune foi româ- 
nesci. Școlele românesci din Năsăudă nu 
le-a, desconsiderată niciodată, ba mulți 
copii din Ilva mare s'au dusi la școlele 
din Năsăudiă îndemnați de d-sa. Copii 
d-sale spune că i-a crescută românesce 
şi i-a dusă la școli unguresc numai de 
nevoiă ; der.în școla ungurescă fiindă nă- 
păstuiți de contrari, se oțelescii chiar în 
spiritulă națională română. Asigură în 
fine, că a avută și are firma hotăriîre, ca 
pe copii să-i ducă în clasele superiore 
la şcóle românesci. 

Pote să fiă bune intențiunile părin- 
telui Balu, dér ce esemplu ia poporulii, 
vădândii pe preotulă loră căși trimite 
copii la cola ungurescă ? Cum pote trece 
înaintea lui ca bună Români și ca spri- 


jinjtoră ali scólei românesci ? 
* x 


Ună alti autoră ali crimei din 
strada Dionisie în Bucuresci, anume Ne- 
culae Nedelcu, a fostii prinsă în ţinutulă 
Făgărașului. 


* 
k k 


O mină de aurii s'a descoperită în 
grópa „Iosif“ din Șemniţă. După cum 
să spune, mina e forte bogată şi sau 
şi luati măsurile necesare pentru esploa- 


tarea ei. 
* 


+ 

Păzitoruli căii ferate din valea So- 
meșului, Samuelă Gergely, a împuşcată 
deunădile la stațiunea Deșiu, în loci de 
unii lupii pe servitorulă dela calea fe- 
rată Alois Feuerstein, rănindu-lă la pi- 
ciori. Cercetarea va dovedi, decă a fost 
în adevărit o eróre orí unii act de răs- 
bunare, deorece amândoi nu pre trăiau 
în prietiniă. 

+a 

In şedinţa comisiunei administrative 
a comitatului Pesta ținută la începutulii 
lunei aceșteia, inspectorulii de dare ra- 
portà că la 31 Decemvre 1887 restanța 
de dare era de 4,177. 080 fl. 921/, cr. 
Din acestă sumă s'a plătită 3,697.810 fi. 
40!1/, cr. Astfel mai e restanța de dare 
419.270 A. 52 cr. Din tacsa de liberare 
dela serviciulă militară restanţa a fostii 
178.827 fl. 93., din care sau plătită 
95.477 fl. 68 cr. şi a rămas o restanţă 
de 83.350 fi. 25 cr. adecă cu 6486 fl. 
98 cr. mai multă ca în anulă trecută. 
Inspectorulă de scole se plânge însă de 
şcolele comuneloră Majsa, Halas, Szent- 
László, în cari totă felulă de individi 
propună.  Comitetuli administrativi a 
hotărîti de a se adressa în causa acesta, 
la ministruli de instructiune. 


„FOILETONULU GAZ. TRANS.“ 
(2) 


STRĂBUNII NOŞTRI 


Novelă iaterică 
Anulù t04 după Christ. 


Cartea I. — Pădurea Bersovia. 


CAP. I. 

Deodată se audi printre frunde glasă 
dulce de feciore, ridicându-se în văzduh 
pănă la sore. Corulă din foișor cânta 
biruinţele dace, chema sprijinuli lui Zal- 
molese și aducea laude lui Decebal, sfîr- 
şindii fiecare strofă a acestei cantilene cn : 


Călători peste hotare, 
Vântule, abate-ţi drumulă, 
Că te spulberă ca fumulă 
Cu o singură oftare. 


Căci acum Domnuli afta!.. De când 
dăduse piepti cu Traian par'că i se 
frânsese cerbicea ; capul mai multă spre 
piepti căta, de unde înainte sta vînjosă 
pe umeri ca o buturugă de munte, şi 
când acum se ridica în susii, era turbure, 
cruntă şi negru. 

Pe când corulă cânta, Vezinas strigă 
de trei ori pe Decebală: 

— Doâmne, Domne, Dâmne... 


Der Domnuli era dusă pe gânduri. 
Atunci Vezinas îlă atinse ușorii pe umării. 
Eli tresări, şi intinse mâna alături să 
apuce buzduganulă, der buzduganulă era 
trântită la piciorele tronului. 

— Preotii ală naibei, dise Domnul 

cruntă, ai norocă, că ești tu. Pieijdin 
ochi-mi!.., 
„Der Vezinas, în locă să asculte, în- 
tinse mânile înainte, lipi palmă de palmă, 
le ridică în susă spre sóre, la lăsă ér 
în josă și plecati spre Decelă gise: 

— Ascultă, muiere?... 

Decebală ridică ochii scânteietori 
dela pământii și-și smulse barba. Vezi- 
nas urmă: 

— 98 se ducă doi drumeţi pe lumea 
cealaltă ca să întrebe pe Zalmolese, decă 
vomă pute ispiti pe Longinii. 

Domnuli făcu semnă din mână ca 
să se ducă. 

Indată mulțimea din juru-i se dete 
la o parte, și se vădură popii alergândi 


să arunce în sulițele înfipte în pământ 


doi soldaţi tineri. Der, deodată, Dom- 
nulii se sculà în picidre și strigă: 

— Stăi!... In loculă ostaşilori să 
se trimeată la Zalmolese doi popi. 


— Legea lui Zalmolese vre doi sol- 
daţi, dise Vezinas fără a se mișca. 

— Ri, preotă ală dracului!... strigă 
Decebală furiosă. Mie îmi trebuescă flă- 
căii !... 

-— Aşa; vré legea, dise Vezinas toti 
nemișcatiă. 

— Eu schimbă legea,!... răcni Decebal. 

Atunci Vezinas, care șcia când pote 
înfrânge porunca stăpânului, întinse må- 
nile din nou spre sóre, le strinse la piept, 
cădu pe brânci, cu capulii în țărână, și 
se rugă... Decebală șe reaşedă. Corul 
căntà. 

Vezinas se sculă dela pământii trans- 
figurată. Zalmolcse se milostivise să-i 
vadă gândurile și-i poruncise să ardă de 
vie pe cea mai tânără şi mai frumosă 
fecidră din coră, faţă cu Longinus. 

S'o ardă!... se rëstì Regele. Apoi 
adauge mărăindă printre dinți: „fetele 
nu-mi facil trebuinţă.“ 

Și se deteră porunci să vie Longinus. 


II. 


In acele timpuri de mărire romană, 
celă mai puternicii și mai vestită omu 
din mionarchiă, după insușii Impăratulă, 
era nobilulă cavaleri Cassiu Longini. 


Născutii, ca și Traiană, în provincia 
spaniolă Brutium, elŭ crescuse în castre 
alături de viitorulă Impăratii şi învățase 
a-lă iubi șia onora înaltele virtuţi, blân- 
deța de caracteră și talentele marelui 
său amici, care, când fi chemati de 
sârte să ia frânele lumii, își aduse a- 
minte că prietenia nouă este cu atât 
mai falsă cu câtă omulă se urcă mai 
susă şi că unii vechiu şi bună prietenii 
este ca o a doa consciință a nostră. — 
Astfelă Longină se aprăpiă de treptele 
tronului, și nimeni, nici chiar Impără- 
teasa Plotina, nici ruda sa Eliu Adianii, 
guvernatorul provinciei Siriei, care mai 
pe urmă avea să-i urmeze la tronii, nick 
unulii nu se bucură de o mai întreagă 
încredere şi o mai caldă prieteniă din 
partea impăratului ca Longini, ștappoi 
învățatului architect Apollodorii din Da- 
mască. 

Cavalerulă însă o şi merita. 


Desinteresati , sobru, bunii cu cei 
mică, demni cu cei mari, amicul Im- 
păratului era una din cele mai nobile fi- 
guri ale aceloriă timpuri, în cari, după 
pilda împăratului, părea că virtuțile re- 
publicane renăscuseră mai splendide încă. 


Nr. 10 = 


GAZETA TRANSILVANIEI. 


1888. 


Și când te gândesci că „patrioții“ 
cu tote astea, totă numai scolelori ne- 
unguresci le găsescă cusururi se pote să 
nu le dici că ferbe răutatea în ei? 

+% 

Pe linia căii ferate Budapesta- Cluşiu 
trenurile accelerate Nr. 301 şi 302 se 
oprescă cu începere dela 13 (25) Ianu- 
arie ună minută la stația Berettyo- Ujfalu 
pentru a se sui și scoborî călători. Tre- 
nulă Nr. 301 plécă din acestă stațiune 
la 9 ore 56 minute diminâța ér trenul 
Nr. 302 la 6 re 23 minute sera. 


——— 


Literatură. 


Școla și Familia, fâiă pentru pă- 
rinți și învățători, ese de două ori pe 
lună; costă pe ană 3 fi. v. a. Nr. 16 și 
17 din Decemvre cuprindă următorulii 
materiali: Epistole asupra crescerei adre- 
sate d6mnei S.,de I. Popea; Conducerea 
copiiloriă, de unii amici ală făiei ; Lecţiuni 
din învățământuli religiunei, de Tosifă 
Aron ; Despre posibilitatea de a esista 
ocuitori în sre, de M. D. Paulianŭ ; Lec- 
țiuni practice din fisică, de T. Dariu ; Des- 
pre marinimie de T. C. Panfu; La Cră- 
ciunii, poesii de A. Bârseanii ; Bibliogra- 
fie; Diverse, 

Convorbiri literare. Nr. 10 din 1 
Ianvariu c. are următorulă sumară: V. 
Alexandri de G. Bengescu; Străbunii nog- 
tri, novelă de D. Zamfirescu; Ochiulă lui 
Bogdanii, poesie de C. Economu; Voiu 
ride, poesie de A. C. Cuza; Don Quijote 
dela Mancha trad. de S. G. VPârgolui; 
Istoria limbei şi literaturei rom. de Nă- 
dejde, recensiune de 7. N. Romană; poesii 
din Horaţiu trad. de D. C. Olăneseu ; Spe- 
ranța, poesie de F. C.; Bibliografiă, Co- 
respondență. 

— pgp 


. 


Convocare. 


Membrii şi toți cei ce voesci a se 
înscrie ca membri ai  Despărțămentului 
VI. ali „Associaţiunei transilvane, pen- 
tru literatura şi cultura poporului ro- 
mână“, sunti prin acestă convocare în- 
vitaţă a lua parte la adunarea generală 
a Despărțământului, ce se va ţin în 
Deva la 11 Faură 1888 st. n. înainte de 
amedă la 11 6re. 

Deva, la 3 (15) Ianuarie 1888. 

F. Hossu Longină Joane Papiu 
actuarii. directori. 


SCIRI ULTIME. 


Guvernuli din Viena a supusă 
camerei  convențiunea  austro-ro- 
mânescă relativă la delimitarea 
graniţeloriă. 

Diarulii „Neu Freie Presse,“ 
vorbind despre vizita făcută de 
d. Sturza prinţului Bismarck, spune 
că cercurile politice vieneze vădi 
aci o nouă probă de bunele ra- 
porturi care există între Germa- 
nia și România. 

Principalulă asasinii ali soți- 
loră Lespezeanu din strada Dio- 
nisie în Bucuresci și care a fostă 


De trei ani deja, dela întâiulă rës- 
boiu cu Dacii, |Longinii însoțea pe Tra- 
ian la Dunăre, şi nu fusese di, nu fu- 
sese minută, în acestă greu și obositor 
răsboiu, în care să nu-şi expue visța pen- 
tru a apăra pe a stăpânului și amicului 
său. De aceea acesta îlă și onora atâtă. 

Când regele Daciloră, Decebală, se 
supuse pentru prima ră la anulă 102, 
Longini fù acela care, în numele Impă&- 


ratului, împuse condițiunile de pace. 

Der n'apucase bine să se depărteze 
Împăratului, și Decebală, nu numai că 
nu rase întăriturile de lemnù și pământă 
ale Zarmizegethusei, Pelendavei şi Pata- 
visei, nu numai că nu dete prinşii îna- 
poi, dér încă se apucă, cu șciința loră, 
să-și facă întărituri de didă, să-și pregă- 
tească castre de apărare ca Romanii și 
să măcelărească legionarii rămași ca să 
execute condițiunile de pace. 

Când se întorse a doua ră Traiani, 
Longinii era dela sine generalisimiă ali 
steloră, căci eli învățase în parte și 
limba dacă, şi locurile şi năravurile loră; 
der din prima ciocnire furia romanăgvădu 
că de astă dată avea să lupte cu uni 
leu otărîtii să-și apere pustiulă pănă la ul- 


încercare pentru credința prinţului. Cei 


prinsi lângă Făgărași, se nu- 
mesce Ionii Samuili Popa. 
o 


SCIRĂ TELEGRAFICE. 


(Serv. part. alŭ „Gaz. Trans.“) 


Berlinii, 27 Ianuarie. Comisi- 
unea pentru armată a primită 
noua lege militară. Ministrulă a 
declarati, că cheltuelile se ridică 
la 280 mili6ne mărci. Noua ar- 
mată, (glotele) rămâne în timpii 
de pace pe hârtiă, der se preface 
în came și sânge în timpi de 
răsboiu. 

Viena, 27 Ianuarie. Inșelăto- 
rulii cu bilete de liber percursă 
pe calea ferată Soré a fostii con- 
damnati la 9 luni carceră grea. 


Or PD 


DIVERSE. 


Prințulă Svediei înamoratii. Asupra 
fiitorei logodiri a prințului Oskar de 
Suedia cu d-şora de ondre Ebba Munck 
a Fulkila, o foiă din Stockholm relateză 
următorele : Deja acum doi ani se vor- 
bea despre simpatia prințului pentru 
d-şora Ebba, dér se credea, că timpulă 
şi împrejurările voră răei acestă amor 
romantic. D-ș. fù concediată dela Curte şi 
sgomotuliă amuţi. La 29 Decemvre se ţinu 
primulă balŭ mare de anulă nou, la care 
a luată parte prințul Oskar. A bătutit 
la ochi, că elù a dansati mai multă cu 
d-șora Munck. Sgomotulă adormită se 
redeșteptă și a doua di foile publicară, 
că în urma, consimțământului părinţilorii 
săi prinţulă a ceruti mâna d-șorei. Se 
afirmă că în eurândă prinţuli se va cu- 
nuna. Se mai povesteşte, că regele au- 
dindă despre acestă amoră nepotrivită 
ali fiului său, a fixată ună termenii de 


doi anl au trecută; prinţuli a suferită 
pentru dragostea sa şi acum își pote lua 
miresa. Der acesti pasă este de o în- 
semnătate fatală pentru elă, căci legea 
prevede, că orice prinți şi moștenitori 
ai săi, care se căsătoreşte cu o fată de 
familiă neprinciară pierde dreptul la 
tronit. Ba legea norvegeană adaugă; 
că în acestă casă prinţulă nu e în drepti 
a purta titlulă de prinți. Deor prințulă 
trebue să sacrifice multă spre a'și câș- 
tiga pe iubita sa. D-şora Munck are deja 
29 ani, nu e de o frumseţe clasică der 
e plăcută. E sveltă, cu o figură aristo- 
cratică, cu ună pără brună şi la faţă 
forte albă şi curată. Der ceea ce o dis- 
tinge mai multă este ființa ei simpatică 
şi bunătatea inimei. Ea este fiica co- 
lonelului Jacob Munck ; are doi frați o- 
fițeri. Familia w'are avere, der e de o 
nobleță veche filandeză; străbunulă ei 
a devenită nobilă la 1585. Alţi doi 


descendenţi au devenită conți și baroni. 
Familia domnișorei Munck ocupă o po- 
sițiă distinsă în societatea înaltă. 


tima picătură de sânge, ba, mai multă, cp 
unii leu care învățase şireteniile ómeni- 
lori minunati .de bine şi .le întorcea a- 
cum în contră-le. 

După întâia ciocnire, Romanii îna- 
intară pănă aprope de Zarmizegethusa : 
Decebală ceri ună armistițiu și trimise 
pe nobilii Bărhal şi Scorylo, care însoțeau 
pe fiul său Decidavă, së solicite dela 
Traianii trimiterea unui omă de încre- 
dere, care să cunoscă limba și să des- 
bată cu elă, în persónă, condiţiile de pace. 

Mărinimia lui Traiană nu-lă făcu să 
bănusscă ună minută măcarii, că regele 
dacă îi întindea o cursă, și, după cum 
el liberă pe Decidavă cu boierii săi, totă 
asemenea credea că Longinii va fi cin- 
stiti şi liberată de Decebal. 

Der Decebalŭ urma altfelă: vě- 
dând că Traianii îi trimitea pe celŭ mai 
mare și mai iubită generală alu său, 
creqi că și-a găsită scăparea într'o faptă 
urîtă, şi nu mai dete drumulii lui Longint. 

Eată cum apărea acum Romanulii în 
poiana din pădure, nalt, mândru, falnică... 

De când venise, trăia întrună felu 
de leasă de scânduri, pe unii picioră de 
ştejară, ună felă de porumbariă, ca tâte 


Tragere cu arma germană cu repe- 
tițiune. De puţină vreme sa făcută în 
Wurtemburg o experiență cu noua armă cu 
magasiă germană, exueriență care a dată 
o închipuire despre ceea ce va fi ună 
viitoră resbelă.  Efectulă acestei arme, 
care după cum se scie, este însă menită, 
a se perfecționa, a fostă din cele mai 
mari, deși diferite împrejurări au în- 
greuiatii prețuirea distanțeloră şi cu tote 
că ună vântă tare stânjinea siguranța 
de tragere. O companiă de infanteriă, 
pe picior de ră&sboiu, a fostă însăroi- 
nată cu tragerea. Ca inamici erau în- 
chipuite tote armele, infanteria, cava- 
leria, artileria, prin figuri mișcătore. 
Infanteria a căutatii să tragă asupra unei 
baterii care trecea ca la 1200 metri, o 
parte din companiă înghenunehiândă 
pentru a da focuri și apoi înaintândă 
repede. Când ajunsese inamiculă cam 
la 200 de metri, s'a comandată foci cu 
arma cu magasiă. Efectulă a fostă în- 
grozitoră, figurile erau tote făcute bu- 
căți. Loviturile dela capii ar fi fosti 
răni mortale și cele mai multe figuri a-, 
véu 3 séu 4răni, și încă mai multă. Fi- 
gurile de artileriă, servanți, tunuri şi 
înhămătură, erau găurite. Cavaleria s'a 
nimicită după ce primise câteva salve. 
Părerea Omenilorii cunoscători cari au 
statii față la acestă tragere de mai bine 
de o jumătate oră, a fosti că o despăr- 
tire de infanteriă séu de cavaleriă care 
mar parveni: să trecă de focurile armei 
cu magasiă, ar fi cu desăvârşire nimi- 
cită. (Rev. Arm.) 

O bună cafea. „Journal des Bras- 
seurs” ne aduce scirea că cafeaua făcută 
cu apă destilată este cu multă mai plă- 
cută la beută decâtă cea făcută cu 
apă de puți séu de isvoră. Cafeua fă- 
cută cu apă destilată are o fineţă, și 
chiar ună gustii mai delicată şi ună par- 
fumă superioră decâtă cea făcută cu 
apă ordinară, fiindă că calitățile sale 
suntii prea desvoltate și complectă per- 
fecte. Causa este că carbonaţii pămân- 
toși pe care îi conține apa bună de beută 
distrugă o parte din taninulă cafelei, cu 
care formâză unŭ produsă insolubilă și 
fără gusti, pe când apa destilată lasă 
taninulă intactă, și cafeaua își păstreză 
tote proprietăţile sale tonice, a eărori 
lucrare ẹste atâtă de însemnată asupra 
stomacului. Htă dér o experienţă ușort 
de făcută şi fiăcare pote găsi puțină apă 
destilată la farmaciă, pentru ca să se 
potă convinge de adevără. Ceea ce se 
petrece cu cafeua s'a pututăi constata 
şi la fabricarea berei. Apa încărcată de 
bicabornată de vară distruge asemenea, 
la ferti o mare parte din taninulă he- 
meiului şi face ca berea să-şi pi6rdă a- 
gentulă tonică celi mai bună, 

Fecunditate. Femeia Joița Grigore 
Stanŭ Baciu, din comuna Vadu-Săpată, 
judeţulă Prahova, în diua de 18 De- 
cemvre espiratŭ a dati nascere la 3 


locuințele Dacilori dela ţeră, unde nu 
se da josă decâtă când vroia së se 
plimbe. Mai întâi Decebală îli trimise 
în Zarmizegethusa, ca pe deoparte să 
sparie pe Trajanii, ér pe de alta să în- 
cânte pe Longină dândă toti feliuli de 
serbători în cinstea lui.... Der cine avea 
inimă de serbători! De câtăva vreme lä 
aduseră ér în tabără. 

Longinii venea pe o cărare din pă- 
dure, urmată de ună singurii sclavă ală 
său, unit cubiculariu, și de patru soldaţi 
dacă. Chipuli lui mândru și bărbătesc 
se ofilise de neliniște. Cu părulă trasă 
pe frunte, cu ochiulă tristi, venea încetă 
spre Decebalii, purtândă susă pe pieptă 
armura heraldică, toga scurtă, scandalul 
slabă pe piciorii, și, cu totă repulsiunea, 
ce i-o inspira Decebală, ajunsi înaintea 
lui, intinse spada de lemni ce-o ţinea 
în mână și o plecă în josă în semnă de 
inchinare. 'Toţă ceilalți se daseră la o 
parte.  Decebală ridică capuli. 

— Ce vrei?... Uü întrebă răstită. 

— Ce vrei tu cu mine? răspunse 
Romanuli liniştită. 

Decebalii își aduse aminte de vorba 
lui Verinas: 


copii, uni băiată și două fete, în mo- 
dulii următori: în diua de 18 pe la 9 
ceasuri diminâța a născută o fată, a 2-a 
qi, la 19, a doua fată și băiatulă. In a- - 
ceiaşi qi pe la orele 12 au încetată din 
viață atâtă mama loră câţi şi copii. 

In ora de latina. In clasa I. gimna- 
sială vine în traducere vorba ciconia. 
„Ce însemneză acesti cuvântă ?* întrebă 
profesorul pe băiată, care însă nu se 
preparase tocmai bine. Vecinii voiescti 
să-i ajute. Cel din drâpta îi şoptesce: 
cocostârcă ; celă din stânga: barză. Bä- 
iatulă răspunde: cocobarză. 

ooe e M 


Din viéța școlară. Satulŭ B. este 
cam răspândită. Băieţii, cari vină la 
sc6lă, trebue să-și ia merinde cu ei, de 
óre-ce la améđģļň nu se potă întorce a- 
casă. Peste iâmă mulţi dintre ei își iau 
ca merinde cartofi, pe cari îi punù în 
soba clasei de se cocă. Și când cartofii 
suntii gata, nu desprețuesce nică d-lă în- 
vățătorii a gusta din ei, căci de! omiă 
e şi elă, ș apoi, ca mai toță dascălii n6ș- 
tri, ware cine scie ce plată. — Etă, că 
într’o di de érnă vine părintele proto- 
popii, ca să visiteze scola. Reverenția 
sa începe a esamina pe scolari, și între 
altele intrebă pe uni băiată din banca 
cea dintâiu: „Spune-mi, fătulă meu, în 
câte încheieturi se împarte simbolulii 
credinței?“ — Școlaruli nu scie ce să 
răspundă.  Reverenţia sa sa întrebă pe 
ali doilea școlară, pe ală treilea, pe ali 
patrulea... Nici unii răspunsă. Plină de 
mirare protopopulă se adreseză cătră în- 
trega clasă: „Nu scie nici unuli dintre 
voi să răspundă la întrebarea mea ?..... 
O pausă penibilă. Intr'aceea stă că se 
ridică cam cu sfială ună băiati din 
banca din urmă, de lângă sobă. Reve- 
renţia sa e sigură, că în sfârşită va că- 
păta răspunsulă dorită. „Ei bine, spu- 
ne-miă tu, fătulăi meu, câte încheieturi 
are simboluli. credinței?“ — „Sau copt 
cartofii!“ răspunse băiatulă așa, cu gura 
cam pe jumătate. „Scola și Fam. 


NECROLOGU. 


Ernestina Aronsohn n. Wischhoffer, 
soția stimatului comerciantă şi președinte 
ală comunităţii israelite din Braşovă, d-lui 
Lăbel Aronsohn, a încetat alaltaeri din 
vi6ță în vârstă de 41 ant. R&posata a 
fostă președintă a reuniunei femeilor 
israelite. 

Înmormântarea sa făcută adi în ci- 
miteriulă israelit. 

Fiă-i ţărîna uşoră. 


Cursul pieţei Braşovă 


din 27 Ianuarie st. n. 1888. 
Bancnote românescă . Cump. 8.44 Vând. 8.46 
8. 


Argintă românescă . „ 8.40 „ 43 
Napoleon-d'ori . . . p 10.— 10.02 
Lire turcesc. . . . p 11.80 „ 11.38 
Imperial . . . .. a 10.30 „ 10.88 
Galhini . . j 5.90 y 5.96 
Scris. fone. maina 8%, n 101.— ġġ 102.— 
5,/ 0 n 98.— 99.— 

109.— 110.— 


Ruble Husescr ”. 
Discontulă . 61, —8%, pe ană 


Editori şi Redactori responsabilii: 
Dr. Aurei Mureșianu. 


— Porunea lui Zalmolese, adăogă 
elă mai blândă. Apoi, fără a se uita, 
făcu semnii să se aducă jertfa, și îndată 
slujitorii se răpediă. la frundari și, după 
câte-va minute, Dochia, ţinută de doi 
preoți şi urmată de alţi doi, înaintegză 
spre ei... Corulii fetelori vine în urmă. 


Cum din poveşti a răsărit numele 
ei şi a ajunsi pănă la noi, așa dintre fe- 
mei se inălțase ea pănă la mărirea unei 
dine. Bălae, cu ochii mari, venea între 
cei doi preoţi, ca luna între doi nort 
negri, și venea privindi speriată înain- 
te-i, parcă ar fi fostă ruptă dintr'unù 
basmiă. Cu părulă atârnată pe spate şi 
amestecati cu bice de argintă şi ţorțuri 
de rose, ea străbătea mulțimea eurtenilor, 
galbenă ca însăși frica, neșciindă pentru 
ce o ducă la rugti, dér totuşi mergând 
cu statorniciă. Când piivirile ei întâl- 
niră pe ale Romanului, o as0ră strălu- 
cire i se aprinse în ochi, și pe obrazul 
albă răsări deodată ca o rosă a sufletului, 
Ilă cunoşcea. În grădinele palatului Zar- 
miz-Edanului, când Longină, prinsă, se 
odihnea sub măreții nuci, văduse chipulă 
tinerei fete... şi acum o recunoscu şi elă, | 

(Va urma.) _ 
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Nr. 18724 ex 1883. 


1888. 


PUBLICAȚIUNE. 


In puterea Înaltei aprobări esprimate prin ordinaţiunea Inaltului 
Minister regescii ungur. de interne ddto 26 Noemvrie 1887, Nr. 
76.289|IV g. se va vinde, pe cale seripturistică de oferte, mai multă 
oferentului, edificiulă folosită mai înainte ca spital militară, din uliţa, 


căldărarilori Nr. 593. 


Referitorea pertractare publică de oferte se va ţinea Joi, în 16 
Februarie 1888, după prândi la 3 6re, în birouhi oficiolatului oră- 
şenescă economici cu care ocasiune se vorů deschide şi ofertele 


ascernute. Condiţiunile de oferte se poti esamina 


amintitulii birou în decursul Grelori ofici6se. 


Ofertele sigilate și provădute cu unii timbru de 
să se aștârnă în amintita qi celăi multi pănă la 12 


50 cr. 


d-lui primară Franciscii de Brennerberg. 

Ofertulă trebue să fie provăduti cu unit vadiu de 10%, din 
suma oferată ca preții de cumpărare. Vadiuli sě pote constea din bani 
séu hârtii de preți; ofertulă are së conţină decbhiaraţiunea, cumcă 
oferentulii cunósce condiţiunile de ofertii şi acele contractuale şi că 


se supune loră pe deplină. 


de fie-cine în 


au ca 
Gre la prândiă 


Realitatea, ce are să se vândă, este prețuită de cătră oficiolatul 
orăşenescă pentru clădiri cu 25.000 fl. și la cerere se pâte vedea 
în fiecare timpă pe lăngă intervenţiunea oficiului orăşenescă eco- 
nomici, la care se află şi cheile. 


Braşovi, 14 Ianuarie 1888. 


1c,8—2 


Magistratul orășenesci. 


Se deschide abonament pre anulii 1888 


“AMICULU FAMILIEI. Diară beletristică și enciclopedică-literară — cu. ilustrațiuni. — Cursuli XII. — Apare în 1 și 15 di 
a lunei în numeri câte de 2—3 cóle cu ilustrațiuni frumâse; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și scienţifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atenţiune vicța 
socială a homânilori de pretutindenea, precum și a celorlalte poporaţiuni din patriă și străinătate; şi prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieţei; și preste totă nisuesce a întinde tuturorii individilori 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Preţulă de prenumeraţiune pre anul întregă e 4 fl, pentru România şi străină- 
tate 10 franci —lei, plătibili și în bilete de bancă ori marce postali. 

PREOTULU ROMĂNU. Diară bisericesciă, scolarii și literară — cu ilustraţiuni. — Cursulă XIV.— Apare în broşuri lunare 
câte de 2'⁄2— 3'2 cóle; şi publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințelori teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
toră și diverse ocasiuni, mai alesii funebrali, —apoi studii pedagogice-didactice și scienţifice-literară ; și în urmă toti soiulă de a- 
mănunte și scir cu preferința celorii din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulŭ de prenumeraţiune pre anuli întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibilă și în bilete de bancă ori marce postali. 


Colectanţii primescii gratisii toti ali patrulea esemplari. 


Numeri de probă se trimiti gratisi ori-cui cere. 


gF- A se adresa 


la „CANCELARIA NEGRUȚÙ“ în 


Toti de aci se mai poti procura și 


Apologie. Discusiuni filologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 
învederite şi rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silaşi. — Partea I. Pauli Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai.  Preţulii 30 cr. 

Æ Renascerea limbei românesci în vor- 
bire şi scriere învederită și aprețiată, 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșşura I. II. și IN. Preţului broș. 
I. Il. câte 40 cr.— Brosura IM. 30 er. 
Tóte trei împreună 1 fi. 

Cuvântări bisericesci la tote săr- 
bătorile de preste anii, de I. Papiu. 
Uni volumi de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericesc întrece 
tote opurile de acesti soiu apărute 
pănă acum—avândi şi o notiță isto- 
rică la fie-care serbătore, care arată 
timpul întroducerei, fasele prin cari 
a trecuti și modulă cum s'a stabilită 
respectiva serhătore. Preţuli e 2 d. 

Barbu cobzariulii.  Novelă origi- 
nală de Emilia Lungu. Preţulă 16 cr. 

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
lina C. Z. Rovinaru. Preţulă 20 er. 

idealulii pierduti. Novelă origi- 
nală de Paulina C. Z. Rovinaru, Pre- 
țulă 15 cr. 

Opera unui omiă de bine. Novelă 
originală.-— Continuarea novelei: Idea- 
lulù pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
naru. Preţul 15 cr. 

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Preţulii 10 cr. 

Codreanii craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Preţuli 10 cr. 

Ultimulii Sichastru. 'Tradiţiune de 
Georgiu Simu.  Preţulă 10 cr. 

Elă trebue së se însore. Novelă 
de Maria, Schwartz, traducere de N. 
F. Negruţiu. Preţul 25 cr. 

Branda séu Nunta fatală. Schiță 


din emigrarea lui Dragoșii. Novelă is- 
torică națională. Preţulu 20 cr. 

Numerii 76 și 77. Naraţiune is- 
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco.  Preţuli 30 cr. 

Prohitatea în copilăriă. Schiţă din 
sfera educaţiunei. După Ernest Le- 
gouvė. Preţulă 10 cr. 

Hermanii și Dorotea după W. de 
Goethe, traducţiune liberă de Cons- 
tantini Morariu.  Prețulă 50 cr. 

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 
acte, după Eupide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Preţulă 30 cr. 

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 
acte, după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Preţulă 30 cr. 

Petulantulii. Comediă în 5 acte, 
după Augusti Kotzebue, tradusă de 
Ioanù St. Şuluțţii. Preţul 30 cr. 

Carmen Sylva. Prgjegere publică 
ținută în salele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ- 
niei. Preţul 15 cr. 

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Uni volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre- 
ţulă redusă (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr. 

Trandafiri și viorele, poesii popo- 
rale, culese de Ioană Popi Reteganu. 
Unui volum de 14 cole. Preţ. 60 cr. 

Tesaurulii dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Preţul 20 cr. 

Biblioteca Sătânului Români. Car- 
tea I, H, III, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Preţulă 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr. 

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu- 
prinde materii forte interesante şi amu- 
sante. Preţul 30 cr. 


O N e RO III 
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următórele cărți din editura propriă: 


Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comerciu şi chemiă. Preţul 
50 cr. 

Economia pentru scólele popor. de 
T. Roșiu. Bd. II. Preţul 30 cr. 

Indreptariă teoretică și practicii pen- 
tru învățământuli intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiali), a în- 
vățătorilorii și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanii, profesorů pre- 
parandială. Preţuli unu: esemplari cu 
porto francatii 1 fl. 80 cr. v. a. In li- 
teratura nostră pedagogică abia aflămi 
vre-ună opiă, întocmită după lipsele 
scâleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îl și recoman- 
dămtii mai alesi directorilori şi învă- 
țătorilorii ca celoră în prima liniă in- 
teresaţi. 

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Preţulă 15. 

Manuală de Gramatica limbei ro- 
mâne pentru scâlele poporal în trei 
cursuri de Maximă Popii, profesori la 
gimnasiulă din Năsăud. — Manuală 
aprobată prin ministeriuli de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Preţul 30 cr. 

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de loani Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Preţulă 2 fi. $ 

Manuală de stilistică de Ioanŭ F. 
Negruțù, profesoră. Opù aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in- 
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par- 
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindândii composiţiuni de toti 
soiulii de acte obveniente în referin- 
țele vieţei sociali—se pote întrebuința 


Tipografia A. MUREȘIAN U, Braşovă. 
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cu multă folosă de cătră preoți, învă- 
țători şi alţi cărturari români. Preţulă 
1 fl. 10 cr. 


Nu mă uita. Colecțiune de vier- 
suri funebrali, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr. 


Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în- 
vățători și preparandi. Broş. I. scrisă 
de Gavrili Tnfu profesori preparan- 
dialii. Preţulă 80 cr. 


Cele mai eftine cărți de rugăciuni: 


Mărgăritarulii sufletului. Carte bo- 
gată de rugăciuni şi cântări bisericesci 
forte frumosă ilustrată. Preţulă unui 
esemplarii broșuratii e 40 cr., legată 
50 cr., legati în pânză 60 cr., legată 
mai finù 60, 80, 90 cr., t fl, în legă- 
tură de luxù 1.50—2.50 

Miculii mărgăritarii sufletesc. Căr- 
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
scolari de ambe secsele. Preţuli unui 
esemplari broşurati e 15 cr., — legati 
22 cr., legati în pândă 26 cr. 


Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii scolari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Preţuli 
unui esemplari e 10 cr.; 50==3 flor.; 
100=5 fl. 


Visulii Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmati de mai 
multe rugăciuni framose. Cu icone fru- 
mose. Preţului unui esemplari spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi, 
100 esemplare 5 fl. v. a. 


Epistolia D. N. isusii Christosă. 
Prețulù unui esemplarii legati şi spe- 
dată franco e 15 cr. 


li 


